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TITRES PRÉSENTÉS 

PAR 

M. A. LE ROY DE MÉRICODRT 

Professeur aux écoles de Médecine navale,] 

Directeur de la rédaction des Archive* de médecine navale, 

A L’APPUI DE SA CANDIDATURE A L’ACADÉMIE IMPÉRIALE DE MÉDECINE 
(section d'hygiène et de médecine légale) 


I 

SERVICES ET TITRES 


Docteur en médecine de la Faculté de Paris. . . ... du 50 juin 1853- 
Élève interne des hôpitaux de la marine. ...... le 1 er janvier 1845. 

Chirurgien de 3 e classe. le 15 mai 1845. 

Chirurgien de 2 e classe... . . le 1 er décembre 1849. 

Chirurgien de l re classe.. . le 18 novembre 1855. 

Médecin professeur.. . .. le 29 novembre 1856. 


En tout, vingt ans de services, tant aux colonies qu’à la mer et au prrt de Brest. 

A été employé, successivement, comme chirurgien de 5 e classe, pendant deux 
ans, à Saint-Pierre (Terre-Neuve) ; comme second chirurgien de la corvette la Bous¬ 
sole (Terre-Neuve et Antilles), du transport hôpital la Caravane (Antilles et Guyane 
française) ; comme chirurgien-major de la corvette à vapeur Y Archimède pendant 
une campagne de trois ans dans l’océan Indien. Il était chirurgien-major du vais¬ 
seau Y Alger pendant la guerre de Crimée. 

A professé, pendant huit ans, à l’école de Brest, la matière médicale et la théra¬ 
peutique. A été chargé, pendant le même temps, du service de deux salles de 
fiévreux et particulièrement du service des mousses, à l’hôpital de Brest. A fait 
partie des différentes commissions chargées de l’installation de l’établissement des 
pupilles de la marine dont il était le médecin. 

Chevalier de la Légion d’honneur en 1854, à la suite de l’épidémie du choléra 
qui a sévi sur l’escadre de la mer Noire, à Baltchick. À fait partie, en qualité de 
secrétaire, de la commission supérieure réunie à Paris, au mois de décembre 1864, 
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pour la réorganisation du service de santé de la marine, et, a la suite de cetle 
mission, a été nommé Officier de la Légion d’honneur, le 16 mars 1864. 

Appelé le 16 mars 1864, par S. E. le ministre de la marine et des colonies, en rési¬ 
dence fixe à Paris, copamc directeur de la rédaclion des Archives de médecine navale. 

Un des collaborateurs du Dictionnaire encijclopédiqae des sciences médicales , et des 
Archives générales de médecine. 

Il 

TRAVAUX 

Histoire médicale de la campagne de la corvette à vapeur V Archimède 
(Station de l’océan Indien 1850-1852.) 

(Thèse inaugurale. Paris, 1853.) 

Cette thèse traite de plusieurs points importants de l’hygiène navale, particulièrement de l’assainis¬ 
sement des cales, du régime de l’homme de mer et spécialement de celui des mécaniciens et des chauf¬ 
feurs, dans les pays chauds. 

Existe-t-il une individualité morbide qui puisse justifier le maintien de la calenture 
dans le cadre nosologique ? 

[Archives générales de médecine, 5 e série,. 1857 ; t. X, p. 130.) 

Ce travail a pour but de démontrer que le délire observé dans les cas qui ont servi à constituer 
l’entité-morbide désignée sous le nom de calentüre, était symptomatique, et que la navigation ne lui 
imprimait aucune forme caractéristique. 

Mémoire sur la coloration partielle , en noir ou en bleu , de la peau chez les femmes. 

(Archives générales de médecine, 5 e série, 1857 ; t. X, p. 430.) 

Existe-t-il une individualité morbide qui puisse justifier /’admission de la chorée 
d’Abyssinie dans le cadre nosologique ? 

[Archives générales de médecine. 5 e série, 1858; t. XII, p. 129.) 

Après une analyse minutieuse des récits empruntés à des voyageurs étrangers à la médecine, il n’y a 
pas lieu de regarder comme une maladie particulière à l’Abyssinie les conceptions délirantes et les 
troubles d’innervation, dont l’hystérie et la monomanie religieuse rendent parfaitement compte. 

Pathologie de T Inde (Revue critique). 

Archives générales de médecine, 5 e série, 1859; t. XIV, p. 687.) 

Cette Revue renferme un exposé succinct des maladies de l’Inde. 

Phthisie bronchique ou Adénite péri-bronchique suppurée, diagnostiquée pendant la 
vie , absence de tubercules dans le parenchyme pulmonaire. 

(Lu à la Société médicale des hôpitaux, Union médicale, 17 juillet 1860.' 


Paralysie partielle, suite de commotion électrique reçue dans un poste télégraphique 
pendant un orage, faradisation , guérison. 

Gazette des hôpitaux, 14 août 1860.) 

Mémoire sur la caractérisation nosologique de la maladie connue vulgairement dans 
l’Inde sous le nom de Béribéri. 

(Archives générales de médecine, numéro de septembre 1861.) 

En collaboration avec le professeur Fonssagrives. 

Par une étude approfondie des nombreux documents, presque tous écrits en langues étrangères, 
les auteurs ont essayé de déterminer nettement l’affection qui, seule, doit être désignée sous ce 
nom. Le béribéri est une anasarque aiguë, à marche rapide, due à une altération profonde du sang, 
qui fait de nombreuses victimes, sous forme d’épidémies, particulièrement chez les hommes de races 
colorées de l’Inde. 

Mémoire sur les poissons toxicophores exotiques des mers tropicales. 

(.Annales d'hygiène, cahier d’octobre 1861.) 

En collaboration avec le professeur Fonssagrives. 

Ce Mémoire a pour but de prémunir, autant que possible, les navigateurs contre le danger qu’offre 
la chair de certains poissons des mers tropicales. 

Note sur l’emploi du Bévulseur de M. Ch. Baundscheidt. 

;Bulletin général de thérapeutique, t. LXII, p. 342 et 402. 1862.) 

Considérations sur rinjluen.ee de l'air marin et de la navigation dans le traitement 
de la phthisie. 

[Archives générales de médecine, 8 octobre, et 9 novembre 1863.) 

M. de Méricourt cherche à établir nettement la part de chacun des éléments hygiéniques complexes 
qui agissent sur l’homme vivant à la mer. Jusqu’à présent, il est impossible de se prononcer sur la valeur 
de la navigation, dans le traitement de la ph'hisie, attendu qu’elle n’a jamais été dirigée clans un but 
exclusivement thérapeutique. 

Mémoire sur la chromhidrose ou chromocrinie cutanée. 

[Annales d’Oculistique Belges, 1863; et Paris, 1861. In-8.) 

Introduction du premier volume des Archives de médecine navale. 

(Numéros de janvier et février 1864.) 

Note sur les accidents observés pendant l’usage d’un scaphandre dont le tuyau injecleur 
d’air , en caoutchouc vulcanisé, venait d’être renouvelé. 

[Archives de médecine navale, t. I, p. 225 à 239.) 

En collaboration avec le docteur Thibaut, médecin principal. 

A l’occasion de cette observation les auteurs de ce travail cherchent à établir les règles qui peuvent 
prévenir les accidents pendant l’usage de cet appareil. 



Du mal de cœur ou mal d'estomac des nègres. 

{Archives générales de médecine, t. I. p. 562 à 575.) 

On a désigné sous ce nom l’ensemble des phénomènes qu’offrent les nègres arrivés à un degré avancé 
de chloro-anémie,qui est, chez eux, la conséquence des mauvaises conditions hygiéniques dans lesquelles 
ils sont placés. 


Pathologie exotique (Revue critique.) 

(Archives générales de médecine. Janvier 1864.) 

Cette Revue est un tableau concis des maladies observées pendant les dernier» 
et en Cochinchine. 


expéditions en Clii 


Climatologie et pathologie du Mexique. 

( Archives générales de médecine. Août 1864.) 

Ce travail met en présence les opinions émises par les médecins de l’expédition du Mexique et celles 
de M, Jourdanet dans son livre sur les maladies de ce pays. 

Introduction des Contributions à la Géographie médicale. 

[Archives de médecine navale; t. II, p. 51) I 

Noie sur les perfectionnements susceptibles d'être apportés au déchargement sanitaire 
et à P assainissement de la cale des navires contaminés . 

(Bulletin de l’Académie de médecine, lu à la séance du 10 janvier 1865.) 

De Vacclimatement (Revue critique); 

[Archives de médecine navale , t. II, p. 252 à 259 et 551 à 560.) 

A l’occasion des articles publiés sur ce sujet par M. Bertillon et par M. J. Rochard, M. de Méricourt 
étudie cette question à un point de vue pratique. 

Les deux Poissonnier ; leur vie et leurs œuvres. 

[Archives de médecine navale, numéro de février 1865.) 

Note sur les nouveaux appareils respiratoires destinés à permettre de séjourner dans 
les milieux irrespirables. 

[Archives de médecine navale, numéro de mars 1865.) 


Article/-Antiscor bu tique in Dictionnaire encyclopédique des Sciences médicales. 


Stipulations proposées en faveur des blessés des combats sur mer. 

Archives de médecine navale, t. IV. pag. 447.) 

Letlre adressée à M. le général Dufour, président du Congrès international des secours aux blessés. 

Note sur Tidentité probable de l’acrodynie et de la trichinose. 

[Bulletin de VAcadémie de médecine, séance du 10 oclobre 1865.) 

Traduction analysée et commentée du Journal médical du docteur Aaskow pendant 
l’expédition danoise contre Alger (1770-1771). 

(Archives de médecine navale, t. V, pag. 337.) 


Note sur le système de ventilation nautique du docteur Edmund. 

[Archives de médecine navale, l. VI, pag. 211.) 

Influence des transformations des constructions navales sur la santé des équipages. 

[(Archives de médecine navale, t. VI. Bulletin de l’Académie de médecine, 16 octobre 1866.) 

Note sur l’état sanitaire de la marine marchande anglaise particulièrement au point 
de vue du scorbut. 

[Archives de médecine navale, t. VII, pag. 216.) 

Note sur la distribution géographique du béribéri. 

[Archives de médecine navale, t. VIII, pag. 213.) 

Rapport sur les progrès de l’hygiène navale. 

Ce travail fait partie du Recueil de rapports sur les progrès des lettres et des sciences en France. 
Publication faite sous les auspices du ministre de l'instruction publique. (Imprimerie impériale, 1867.) 

L’Expédition anglaise en Abyssinie au point de vue médical. 

[Archives de médecine navale, t. X, pag. 117.) 

Hygiène des pêcheurs d’éponges. 

[Bulletin de VAcadémie de médecine, séance du l ,r septembre 1868.) 


Élude critique sur les mesures prophylactiques contre les maladies vénériennes , 
proposées spécialement à T égard des marins. 

Archives de médecine navale, t. X. (Décembre 1868.) 


Articles : Scorbut, Mal de mer, Béribéri. 

Livre : Des lnlorications , dans la 5 e édition du Guide du médecin praticien de Vulitix. 
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